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Drucksache V/2152 


Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(13. Ausschuß) 

gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes über die Luftfahrtstatistik 

— Drucksachen V/1702, V/2151 — 


Bericht des Abgeordneten Haehser 


Der Hdushaltsausschiiß hat in seiner Sitzung vom 
5. Oktober 1967 den Gesetzentwurf — Druck- 
sache V/1702 — als Finanzvorlage gemäß § 96 Abs. 3 
der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
behandelt. 

Der Haushaltsausschuß hat festgestellt, daß Dek- 
kung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 
vorhanden ist. 

Der Haushaltsausschuß erhebt aus diesem Grunde 
keine Bedenken gegen die Vorlage. 


Bonn, den 5. Oktober 1967 
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Berichterstatter 


Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 53 Bonn 
Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger, 532 Bad Godesberg, 
Postfach 821, Goethestraßc 54, Tel. 6 35 51 



